Inz. górn. LUDWIK ALEKSANDER 


przeżywszy lat 76, po długiej a ciężkiej 
chorobie, zmarł dnia 26 kwietnia 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim 
na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek 29 b. m. o godz. 4 po poł., na który-to 
smutny obrzęd zapraszają Kolegów i Przyjaciół Zmarłego w głębokim smutku pogrążeni: 


żona i siostrzenica. 


